JULIAN BIELSKI 


majster krawiecki 


przeżywszy lat 39, po długiej chorobie, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł 
dnia 25 Października 1889 roku. 


W smutku pozostała żona z czworgiem małoletnich dzieci, zaprasza Krewnych, Przyjaciół 
i Znajomych na wyprowadzenie zwłok, mające się odbyć w Niedzielę dnia 27 Października b. r. 
o godzinie wpół do 5-tej popołudniu z domu przy ulicy Wielopole Nr. 14 wprost na ementarz. 


W drukarni Związkowej w Krakowie, ul. św. Jana 13. 


